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die auf der Innenseite des Kastens mit den Leitungsdriihten verbunden
waren, sonst gezeigt liaben wiirden, wenn ihre KmUm einander geniigend
genahert wurden. Die Schwiugungen dringen also weniger als ^ao mm
tief in das Metall ein. Wir werden weiter unfccm noeli Versuche von
Bjerknes kennen lernen, (lurch die qunntitiitiv die Tiefe des Ein-
dringens der Schwingungen in Metalle gcmiessen ist.

Bine sfcrenge Berechnimg des Problems der Wclltui an zwei par-
allelenDrakten, deren gegenttberliogendeEloimmte jeweils entgegengesetzt
geladen sind, ist yon Q-. Mie gegeben worden 1). Doch mllssen wir uns
hier mit dem Hinweis auf diese Arbeit bogntlgon. Die Tlieorie der
Wellen an einera Dralite, der von einem koaxialen leitenden Zylinder
umschlossen ist, hat J. J. Thomson cntwickelt8), wahrentl A. Sommer-
feld die Theorie der Drahtwellen an einem einzdnen frui im Isolator
liegenden Drahte beliandelt hat!1).

18, Eesonanzerscheinungen "bei Drahtwellen,

Als Lecher an das Encle Ea seines Drabtsystems in der oben'auf
S. 581 beschriebenen Versuchsanordnung ein en Kondensator anhangte
und eine Q-lasrohre uber seine Flatten legte, welche stark verclunnten
Stickstoff enthielt (in welchem sich zweckmiifiig eine Spur Terpentin-
dampf befindet), leuchtete diese lebhaft auf, wenn elektrische Schwin-
gungen dnrch das Drahtsystem geschickt warden. Dieses Leuchten der
Rohre verschwand im allgemeinen, wenn die Drahte (lurch einen Metall-
bugel leitend uberbrttckt wurden. Nur fur gauss bestimmte Stellungen
der Brticke leuchtete die Rohre wieder lebhaft auf. Lecher deutete
diese Erscheinung in der Weise, clafi bei diesen bestimmten Stellungen
Resonanz zwischen den beiden Teilen des Dralitsystems besteht, in
welche es durch die anfgelegte Brticke geteilt ist. Diese der Natur des
ganzen Vorgangs offenbar entsprechende Auffassung bedarf nur insofern
einer genaueren Prtlfung, als die Frage zu beantworten ist, wie die mit-
einander resonierenden Teile abgegrenzt zu denken sind. Lecher
selbst und nach ihm Colin und Heerwagen41), die die Vorgange auf
einem solchen Drahtsystem sorgfaltig nntersuchten, waren der Ansicht,
dafi die Flatten Ax, A2 (Fig. 74) nebst cler Funkenstrecke als primares,
erregendes System aufzufassen waren; das Drahtsystem mit den Flatten
Bx, B2 einerseits und dem Bndkondensator andererseits soil clurch diese

J) G. Mie, Ann. cl. Physik (4) 2, S. 201, 1900.

2)  J. J. Thomson, Recent researches in electricity and magnetism,   Oxford
1893, S. 262.

3)  A. So mm erf eld, Wiecl. Ann. 67, S. 288, 1899.

*) E. Cohn und F. Heerwagen, Wiecl. Ann. 48, S. 848, 1891.eit, dafi die Fortpnanzungsgeschwindigkeit der Wellen
